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Si  laefionum ,  quae  cranio  accidunt,  multitu. 

dinem  atque  diverfitatem ,  fi  partium,  a4 
quas  pertinent,  dignitatem,  viilnerumque  atro¬ 
ces  effectus,  non  rato  ad  cerebrum  ufque,  ner¬ 
vorum  iyftema  totumque  coipus  late  diffufos, 
five  magnas  in  cognolcendis  et  fanandis  i pfls 
difficultates,  quas  vel  ingentofiffimi  artis  magi- 
ftri  vix  femper  evitabunt,  fi  denique  gravifmno- 
rum  fymptomatum  complicationem  et  inopina¬ 
tos  faepe  eorum  acceilus  perpendimus,  cranii 
vulnera  ad  difficillimas  et  maxime  pericuiofas  hu¬ 
mani  corporis  jacfiop.es,  quae  fum  piam  medici 
providentiam ,  indu/lriam  atque  iagacitatem  po- 
flulant,  referendas  eile  nemo  faciie  dubirabif. 

Quod  movit  chirurgos,  ut  ad  perferutan- 
dam  horum  vulnerum  naturam  et  ad  perficien¬ 
dam  eorum  ia  nationem  omne  fiudiuin  adiibe- 
rent.  Neque  id  fine  fructu:  eo  enim  per/enit 
hodierna  ars,  ut  cranii  laefidnes  cum  rufiori, 
quam  olim ,  profperi  effectus  ipe  aggrediatir. 

Tantum  abefi,  ut  omnern,  quae  ifiis  vul¬ 
neribus  conveniat  medendi  rationem  .veliti  ex- 
% 

ponere,  neque  enim  id  per  huius  libelli  mgu- 
Jliam  fieri  poffet,  ut  brevem  nonni  fi  praecipuo¬ 
rum  infirutnentortfm  ,  quae  ad  cranii  pericratio- 
nem  pertinent,  hifioriam  fim  editurus. 

A  a 
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Trepanum  merito  in  iis*  primum  tenet  lo¬ 
cum.  Quare  non  mirandum  eft,  chirurgos  jam 
diu  eius  fabricam  vario  modo  corrigere  et  ufui 
aptiorem  reddere  fiuduiffe.  Minime  vero  ple» 
nam  trepani  hifioriam  fcriptums  antiquiores  fo- 
lummodo  ac  recentiores  huius  ferramenti  varie¬ 
tates  breviter  recenfebo,  ut  judicare  poffimus, 
num  trepanum,  quo  hodie  utimur,  omnibus 
calvariae  affectibus  terebrationem  expofcentibus , 
aptum  fit,  nec  ne.  Quod  optime  elucebit,  fi 
eius  mechanismum  fecundum  partes  praecipuas 
perlufiraverimus,  et  varios  fabricae  modos  infer 
fe  contulerimus. 

Praecipuae  eius  partes  funt :  a)  manu¬ 
brium  ;  b)  corona;  c)  pyramis. 


I.  De  Manubrio. 


Manubrium  efi  ea  pars  trepani  ex  ferro 
offe.  cornu  five  ligno  fabricata,  cuius  ope  tere 
bra,  dum  operamur,  apte  tenetur  et  circummo¬ 
vetur» 


Debet  igitur  manubrii  ratio  et  fiructura 
talis  pffe,  ut  ipfum  trepanum  facile,  tuto  et 
commode  eius  ope  moveri  poffit. 

celsus  primus  e  fi  antiquiffimorum  aucto¬ 
rum,  qui  de  mechanismo,  quo  terebra  tunc  cir¬ 
cumagebatur,  quandam  mentionem  fecit  a). 

Poft 

a)  iELS.  de  re  medica  lib*  8.  c,  3 


Poft  celsum  varios  apparatos,  qui  ma¬ 
nubrii  loco  erant  et  applicandis  terebras  infer- 
viebant,  defcriptos  et  delineatos ,  invenimus. 
Praecipuos  eorum  allegabo ,  ut ,  qui  maxime 
conveniant ,  intelligamus. 

Quatuor  autem  artificiorum  quibus  terebra 
circumagitur  genera  proflant:  a )  habena  $  b)  ma¬ 
nubrium  proprie  Jic  dictum ;  c)  vertibulum  ;  d) 
rota» 

A)  Terebra  cum  habena  ex  tenui  corio  aut  exi¬ 
guo  tu  ne  facta. 

Triplici  habenae  modo  terebra 'circumdu¬ 
citur  : 

a)  per  transmrfarium  cum  duplici  habena ; 

b)  per  fimplicem  habenam ,  mediae  terebrae 

arcte  alligatam  ,  ac  faepius  circa  ipfam 
obvolutam  5  - '  >(>• 

c)  cum  arcu  exiguo,  cuius  corda  fetnel  circa 

terebram  volvitur.  1 

\ 

Tria  haec  genera,  quae  vxdus  vidius  ex 
arbitrio  fuo  ad  defcriptionem  celsi  delineavit, 
jam  diu  obfoleverunt ,  neque  id  injuria,  cum 
afpere  et  intuto  agant,  nec  fatis  chirurgo  obe- 
diaat  b ). 

A  3  B)  Te- 

b')  vid.  vid.  vid.  de  chirurgia  Uh.  IV.  p.  112. 
113.  andr.  a  cruce  chirurgia  univerfalis  opus 
dbfolutum  fol.  Venet •  1 596.  in  officina  chirurgi • 

ca.  p.  9.  10. 


B)  Terebra  cum  manubriolo . 

a)  Manubrium  ligneum  longum  et  rectum .  Eft 
hoc,  fecundum  andream  a  CRUce  adula 
lignea  recta  longitudine  palmae,  quae  in¬ 
ter  duas  manus  volvitur.  Ei  terebra  aut 
in  line*  fine  infixa  erat,  aut  in  utroque. 
Si  utrobiqne,  in  altero"  erat  modiolus  pla¬ 
nus  femina  j  hinc  inde  etiam  terebrae 
myrtiformes  affixae'  erant,  aut  modiolus 
inelpilatus.  v id.  infra* 

Quod  quidem  manubrii  genus  omnium 
maxime  fimplex  ed  ,  et  pradertim  Caeculo  de¬ 
cimo  fexto  in  Germania  et  Venetia  ufitatuni. 
At  vero  qu?s  non  videt,  exiguam  modo  eius 
efficaciam  die,  rmximamque  inco.iftantiam  qua 
facile  a  tramite  aberret  c). 

b)  Terebella  albucasis  c-t  avicennae  ma¬ 
nubrium  parvum  cultriforrae  firmum  ha¬ 
bet,  ex  mente  Andr,  a  Cr.  d)  Neque  tu¬ 
tius  td 

c)  Trepanum  ad  formam 

forio.  LAMZWEERDE 

E)  v.  eius  icon,  in  vidi  vidti  commem .  ad .  hip- 
pocr.  lib.  de  vuhu  cap.  foL  Parif  1544.  it. 
in  br acheli  1  comment .  et  ronssei  enarrat,  in 

CEns.  1.8.  c.  3.  p.  701.  4.  L.  B.  15^2.  Andr. 
a  Cr.  offic.  chir,  p,  16,  18. 

d)  ALBUCASIS  1.2.  C.  4<5.  1.  C.  $0.  AVIC.  1.  4, 

tr.  3.  c.  r.  a  Cr.  offic.  chir.  p.  10.  11. 


circini  cum  defen- 
riominavit  Trepa» 

nuin 


num  minoris  apparatus,  vel  diploides  te¬ 
rebra  e).  Minimi  pretii  machina,  Caecu¬ 
lo  XVito  inter  chirurgos  nauticos  efc  ca- 
drenCes  maxime  folennis;  lenta  admodum 
ejus  vis,  iaepeque  haefitans. 

d)  Manubrium  fimplex ,  non  geniculatum ,  fir¬ 
mum.  Iransverjarium  firmum  (  Trepbinen - 
griff  5  Handtupan ,  Krucktrepan ). 

Verofimile  efl  has  machinas,  quae  ad  fim- 
pliciores  trepani  formas  pertinent,  prius  jam 
adhibitas  fuille ,  quam  nos  quidem  novimus. 
Primae  delineationes  inflru mentorum  trephinae 
fimilium  jam  apud  haly  abbatem  et  albuca- 
sem  invenimus  f).  Etiam  andr.  a  cr.  quatuor 
defcripfit,  quibus  jam  veteres* nautae  et  chirur¬ 
gi  cadrenfes,  (implicitatis  caufa,  utebantur.  Por¬ 
ro  Try  panum  fAbricix  ab  aquap.  g)  huc  perti¬ 
net,  quod  etiam  scultetus  h)  et  Purmann  i) 
afferunt.  Item  fabr.  hildanus  fimile  manu- 

A  4 

S)  vid.  eius  effig.  in  ambros.  pare  oeuv.  p.  369. 
"et  in  lamzweerdii  append.  ad  Artnam .  chir. 
sculteti  p.  10.  fig.  4. 

/)  HALLER.  Bibi,  cbir .  I.  p.  139.  b)  CRUCE 
lib.  I.  tr.  fec.  p.  42.  45.  offic.  chir.  p.  10.  18. 

g)  FABR.  ab  AQUAP.  opera  chir.  edit.  XXV.  fol. 
Patav.  i .666.  p.  20 i.  Tab.  D. 

Ii)  scultet.  Armamentar.  chir.  Tab.  II.  fig.  7, 

i )  purmann  Lorbeerkranz  p.  80. 


briam  habet,  heisterus  ergo  nullo  jure  fabr. 
a^apEnUentis  trepanum  nominat  &),  mini- 
meque  novum  hoe,  ut  nonnulli  opinantur.  An- 
glorum  inventum  eft,  quamvis  Sharpius  denuo 
in  ufum  revocaverit  et  emendaverit  /)• 

f 

.  Quod  manubrium  multiplicem  a  primis 
temporibus  formam  nactum  eft,  Veteres  illud 
ad  globi ,  aut  cepae  imaginem ,  aut  oblongum 
i  ex  ferro ,  vei  ligno  fabricati  funt  m) porro 
vel  rectum ,  vel  in  fuperiori  margine  convexum 
vel  curvatum,  variis  quoque  ornamentis  auctum. 
sharpius  primus  ad  duplicem  ufum  accomoda- 
vit  ita,  ut  et  elev&torii  formam  vimque  fumi 

haberet.  ' 

#  '  ■*  ' 

Nova  trepana  manualia,  quae  optime  ex 
Potti  confiiio  parantur,  a  veteribus  eo  diffe¬ 
runt  ,  ut  'majora ,  laevia ,  recta  fiet ,  cfuique 
aptiora.  Conflant  ex  manubrio  et  vagina  cui 
corona  immittitur  n ). 

Verum  in  plerisque  trephinis  vituperan¬ 
dum  efi,  eas  immodicae  proceritatis  «iTe,  qua 
fit,  ut  minus  firma  manu  agitari  queant.  Pie¬ 
rum- 

k)  L,  HEisTers  Chivurgie  NiXrnberg.  1719.  c.  40. 
p.  447* 

T)  sharp  treatife  on  the  operatioris  Lond.  1749# 

8  Piate, 

m)  ANDP-.  A  CR.  I.  C. 

n )  Tale  bell  Lehrbegriff  der  Wundarzneykunft, 
Leipz.  1793.  3.  Th.  Tabo  1.  Fig.  i.  6.  deli¬ 
neavit. 


<  9  ) 

rumque  nempe  earum  altitudo  a  coronae  denti¬ 
bus  ad  manubrium  4  pollices  aequat  5  inftrumen- 
tum  aiufth  2  ~  pollicum  longitudine  commodius 
et  accuratius  verti  poteft. 

Negari  utique  nequit ,  trepanum  manuale 
praecipue  fecundum  fupradictum  modum  fabri¬ 
catum,  fimplicem  fatis  utiiemque  iracbinam  effe, 
et  reliquis,  antea  aliatis,  multum  praedare.  At¬ 
tamen  in  praedicando  eo  Angli  et  inprimis 
sharpius  modum  exceffere,  fiquidem  minor 
eius  quam  vertibuli  communis,  quod  illico  de. 
feribam,  virtus  eft, 

Trephinae  enim  effectus  multo  tardiores 
valdeque  moledi  funt,  quia  non  uno  curfu  cir¬ 
cumagi  machina  poted,  fed  per  femicirculos 
duci  ac  reduci  debet :  quare  chirurgi  manum 
valde  fatigat,  eoque  magis,  quo  faepius  opera¬ 
tio  repetenda  eft  \  quatit  etiam  aegroti  caput  per 
inaequales  illotus  ;  vixque  vel  ab  exercitatiffimo 
artifice  exacte  circa  axin  fuum  moveri  poted, 
quin  interdum  huc  ct  illuc  delabatur,  faepius 
haefitet  et  omne  negotium  praepediat.  Utile 
itaque  quidem,  fed  minime  optimum  et  maxime 
commodum  indrumentum  eft- 

C)  Terebra  cum  vertibulo . 

A)  Vertibulam  vulgare. 

Hoc  quidem  manubrii  genus,  quum  fine 
dubio  reliquis  praedet,  et  quo  fere  folo  nunc 
ars  utitur ,  locupletiorem  delcriptionem  fingula- 
rum  partium,  meretur. 

A  5 


,  (IO") 

Quae  vero  funt:  a)  Pila  mobilis;  b)  ex¬ 
tremitas  /aperior  arboris  cum  cardine  (Angel.)  * 
c)  extremitas  inferior  mboris  cum  oculo  inferio¬ 
ri,  five  capfuia ;  d)  afcus* 

Pila  mobilis  (Pileus ,  Malum,  Globus);  cfl 
ea  .per  mediam  longitudinem  perforata  et  in 
gyrum  mobilis  inflrumenti  pars  fuperior,  cuius 
ope  illud  durante  operatione  sut  fi  ni  Ara  manu, 
aut  frontis  vc-i  menti  ei  innixi  ope  tenetur, 
apteque  dirigitur.'  Componitur; 

a)  ex  parte  fuperiori  eburnea,  cornea  vel 
ebena,  quae  manu  tenetur,  vereque  pilei- 
formis  e(l  et  cochleae  latibulum  habet. 

b)  ex  parte  inferiori,  petiolum  cavum  prae 
fe  ferente,  cupreum  et  politum,  qui  bafeos 
cardinem  excipiat  et  facilem  ei  motum 
concedat.  In  iuperiori  parte  illius  cochlea 
cfl,  quae  matrrci  cochleae  in  pileo  adap¬ 
tata  elle  debet. 

Extremitas  arboris  icperior  (fecundum  ga* 
reng,  o)  Bajis);  quae  in  nuperioribus  trepanis 
oblonga  efl,  polita,  giaridiforinis ,  1.  pyramis. 

Ex  eius  bafis  medio,  cardo  furgit  qui  a 
petiolo  cavo  pilae  mobilis  excipitur;  quare  lae¬ 
vis  idem  fit,  ut  motus  pauca  frictione  perficia. 
fur,  aecefTc  eft.  In  fuperiori  parte  cardinis  bra- 

ctea 

o)  garengeot  Abhandl.  iib.  die  nuzlicMen  und 
gebrauchlichilen  Inftrum.  der  Chirurgie.  Berlin 
i/ap.  s.Th.  p.  96. 
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ctea  ferrea  sdfixa  eft,  vel  potius  epitonium,  ne 
ex  petiolo  elabatur',  quae  tota  machinatio  vulgo 
nux  appellatur. 

A  latere  huius  extremitatis  fupenoris  pars 
arcus  iuperior  horizontajis  vel  oblique  a fc tridens 
(Ramus  jupenor) ,  abit* 

Extremitas  inferior  arboris  fuperiori  fimi, 
lis  eique  lecuudum  axis  directionem  oppofita 
efi  (gareng.  p)  illam  capfuiam  i.  oculum  infe - 
riorem  nuncupat);  quia  in  ima  eius  parte  recef- 
fum'  aliquem  habet,  quo'  coronae  petiolum  ex - 
cipiat.  A  latere  hujus  extremitatis  inferioris, 
inferior  arcus  ramus  iurgit. 

Inter  fuperioris  extremitatis  inferiorem  fi¬ 
nem ,  in  ferioris  que  fummitatern  vacuum  inveni¬ 
mus,  3  —  4  pollicum  longitudine,  ne  chirur¬ 

gi  manui  in  circummovendo  arcu  fpatium 
defit. 

Arcus  manubrium ,  capulum  5  (der  Rogen , 
die  Hanihahe)  efi  media  pars  trepaai ,  quae 
dextra  tenetur,  et  circumagitur ,  4  f-  — ■  5  circi¬ 
ter  pollicum  longitudine,  confiat  ex  media  re¬ 
cta  et  infirunieoti  axis  directione  parallela  parte* 
( Arundo ,  die  St 'ange') ,  et  ex  duabus  ab  illo 
angulo  recto  obliquove  defeendentibus  ramis ,  qui 
ad  fu  per  i  orem  et  inferiorem  extremitatem  arbo¬ 
ris  accedunt.  Mediam  arundinem  globus  mo¬ 
bilis  ex  ferro  aut  ligno  circumit,  cujus  ope 
infirumenti  agitatio  facilior  atque  commodior 

red 

\  \ 

GARENG*  1.  C.  p.  IOO. 
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redditur*  Qui  globus  io  vertibulis  veterum  de¬ 
ficit,  vei  ejus  loco  manubrium  cannulatum  lon¬ 
gum  adeft,  minus  quidem  commodum,  quam 
globus.  v  t 

Io  primis  vero  directio  femmopere  attendi 
debet,  qua  arcus  rami  ab  arundine  arboris 
abeunt.  Triplex  eft: 

a)  aut  recto  angulo  di  (cedunt  j 

b)  aut  divergunt  ita ,  ut  fuperior  oblique  as¬ 
cendat,  inferior  pari  modo  defcendat  ; 

c)  aut  uterque  ramus  oblique  afcendunt;  ta¬ 
leque  iter  noviflima  optim&que  vertibula 
fequuntur. 

In  priori  fpecie  angulus  fuperior  impedi¬ 
menta  nonnulla  opponit,  pr&cfertim  fi,  ut  in 
plerisque  eft,  ornamenti  cauila  arcuatus  eft.  A!-> 
tera  fpeeies  non  fatis  aequali  motu  et  fine  hae- 
litatione  circa  axin  movetur  quam  ultima,  quae 
reliquis  facile  praeftat. 

Arcus  rams  tantae  longitudinis  effe  .debent, 
ut  intervallum  inter  arundinis  axin,  et  inter  li- 
neam  perpendicularem  a  fuperiori  arboris  ex¬ 
tremitate  ad  inferiorem  ductam  ad  minimum 
2  pollices  aequet.  Quae  diftantia  vectis  longi¬ 
tudo  eft,  quem  arcus  cum  ramis  fuis  praebet, 
cu jusque  effectus  eo  magis  augetur,  quo  magis 
vis  movens  ab  hypomochlio  diftat. 

Tota  altitudo  vertibuli  ad  ufum  parati, 
fine  corona  infixa  circiter  7  pollices  aequat. 

B)  Vi vr~ 


{  J3  ) 

B)  Vtrtibulum ,  f.  manubriolum  ovale. 

,  r  } 

Soli  andr,  a  cruce  proprium  £),  et  ab 
eo  ideo  inventum ,  quia  commune  vertibulum 
putabat  tardius  et  minus  tute  operari.  Mecha¬ 
nismum  vero  hujus  manubrii  nihil  commodi 
adferre,  ipfe  adfpectus  docet 

Quae  cum  ita  fint,  vertibulum  vulgare,  be¬ 
ne  quidem  conflractum ,  reliquis  mechanismis  / 
longe  praefkre  jure  flatuendum  efl  r).  Illud 
enim  cum  uno  tenore  circumagi  poffit ,  opera¬ 
tio  breviori  tempore  perficitur;  magna  fatis  vi 
operatur,  nihilo  tamen  minus  trephina  aequa¬ 
lius  et  mitius;  non  tam  facile  haefitat,  quo  fit 
nt  cranium  multo  minus  concutiat,  etiam  chi¬ 
rurgum  minus  fatiget ,  et ,  cum  omnis  machi¬ 
nae  directio  penes  artificem  fit,  ejus  effectum 
tum  per  omnem  ambitum  ,  tum  in  lingulis  lo¬ 
cis  pro  arbitrio  augere  et  diminuere  poteft. 

C)  Vertibulum  cum  rota  denticulata . 

Hanc  conflructionem ,  verifimile  eft,  ex 
fu  perflua  illa  ferra  verfatiii  sculteti  ortam 
dfe  $).  x 

Di- 

q)  vid.  fig.  in  AnDR.  A  CIU  ofp6.  chir.  p.  13. 

17.  '  ;v  .1 

r )  vid  tal.  vertib.  fi g.  in  richter  Anfangsgr . 

der  Wundarzn .  2.  Theil Tab .  3.  BELL  1.  c# 

3.  B.  Tab.  1.  x 

0  vid.  sculteti  armamentar.  chir,  Tab .  V . 
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Diverfo  autem  modo  trepanum  per  rotas 

movetor. 

a)  Sub  finem  faeculi  XVIlmi  Norimhergae 
jam  et  Auguftae  Vindelicorum,  trepana 
fabricata  funt,  quae  per  occultas  rotas,  in 
*  ovali  cuprea  capfula  pio  manubrio 

infervire  poterat),  inclufas,  ope  anfae,  a 
capfuUe  latere  pofitaeAnoveri  poterant:  qua¬ 
lia  t re pana  purmannus  delineavit  i).  Ab 
eorum  ufu  autem,  qui  cura  periculo  et  in¬ 
commodo  operabantur,  brevi  tempore  pofi 
abfiirtup  chirurgos  ex  eo  adparet,  quod 
heisterus  illa  fiieotio  plane  praeteriit. 

Omnes  autem  adparatus,  quibus  trepanum 
per  rotas  movetur,  inutiles  mihi  videntur  et 
fu  perflui.  Infirumentum  enim  ita  magis  fit 
compofitum,  fragilius,  et  majoris  praedi :  neque 
potefi  absque  magno  flrepitu  agere. 

Nihilo  tamen  fecius  hoc  artificii  genus  nu¬ 
perorum  quidam  renovarunt ,  idque  ideo,  quia, 
dum  vulgare  trepanum  per  orbem  agitur,  cra¬ 
niique  vulnus  chirurgi  oculo  fubducitur,  neceile 
efi ,  ut  trepanum  faepe  eximatur;  quod  autem 
fecus  efi  ubi  trepano,  rotis  infiructo,  uteris, 
quia  manus  movens  iemper,  a  latere  efl  et  ab 
artificis  adfpectu  remota  u )•  Ita  v,  c. 

b)  MON- 

f)  Purm.  Lorbkr.  p.8o*^ 

u)  v.  perret  Part  du  cout.  P.  H*  P«  4l3* 


(  T5  ) 

b)  monrous  tale  trepanum  oflert,  quod  au¬ 
ctori  douglaso  tribuit  x)*  Ejus  autem 
flructura  ,  id  quod  intuenti  facile  patebit, 
fatis  quidern  fimplex  ell ,  fed  minime  talis 
qua  firma  ipfius  infirumenti  durante  tre- 
panatione  (latio  atque  actio  concedi  poffit. 

c)  Porro  huc  pertinet  perreti  Trepan  h 
Manivelle ,  aptioris  firucturae  x  machina¬ 
mentum  ,  quod,  quum  ejus  pileo  chirurgi 
mentum  innitatur,  tutius  videtur  agere  y), 

d)  Tandem  klindwordi  tretanum,  pari¬ 
ter  rotae  ope  circumagendum  z). 


II.  De  corona. 

Corona  efl  ea  pars  trepani  qua  cranium 
aperitur.  ' 

Ea  autem  debet  e  fle  lex  ac  conditio  bonae 
eoronae  jeu  modioli,  ut  fine  magno  fi  repi  tu , 
concufiione  et  cranii  incalefcentia  brevi  ilimo 
tempore,  et  leni  ilimo  maximeque  tuto  modo 
fatis  apte  cranium  aperiat,  Inde  fequitur,  ut 
legibus  bis  politis  ejus  forma  et  •confiiuctio  re- 

fpon- 

x)  v.  monro  fdmmtl.  JVerke*  Lcipz .  1782.  p.  296« 
Tab/lII.  fig.  7. 

y')  V.  PERRET.  1.  C.  pl.  1%6.  fig.  I. 
s)  yid.  FRizfi  med.  Annal.  1.  Bd,  S .  375. 


1 


I 


(  16  ) 

i 

fpondeat,  quae  fimu!  exterius  convexae ,  inte¬ 
rius  concavae  formae  cranii  apta  fit,  ne  in  ejus 
applicatione  meninges,  cranio  fubjacentes,  ejus* 
que  formae  refpondentes ,  ipfumque  cerebrum 
violentur, 

Antiquifiimis  temporibus  ad  perforationem 
cranii  vel  terebrae  vel  modioli  adhibebantur* 
Hippocrates,  qui  iisdem  utebatur,  primus  in 
libro  de  vulneribus  capitis  utrorumque  mentio¬ 
nem  fecit,  fed  tam  paucis  verbis,  u£  de  re  no¬ 
ta  Joqui  videatur,  et  concludere  inde  nobis  li¬ 
ceat,  jam  diu  ante  illius  tempOra  folemnem 
eorum  ufum  fu  ille. 

A.  De  terebris . 

Dividi  poliunt:  a)  ia  terebras  acutas;  b) 
alatas ;  c)  cochleatas ;  d)  limatas;  quibus  ac¬ 
cedit  fingularis  quaedam  fpecies,  quam  triden¬ 
tem  vibxus  adpeilat. 

Terebrae  acutae  aut  duobus  acutis  margi¬ 
nibus  praeditae,  aut  triangulares  aut  quadrangu¬ 
lares  erant,  et  diverfae  magnitudinis  et  crafiitudi- 
nis.  Huc,  ex  communi  interpretum  fententia, 
illa  terebra  pertinere  videbatur,  quam  Hippo¬ 
crates  c TjjLMgov  rqvTn&vov  adpeilat,  et  ad  per¬ 
forandas  puerorum  calvarias  valde  tenues  adque 
fanginem  emittendum  commendat,  accuratius 
vero  non  d  der  ibit  a ).  paavw  et  cqrtesius 

par- 

♦  _ 

a)  hippocr,  Ubf  de  vnbi.  tapt*  verf.  finem . 
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parvum  tercbellum ,  vei  exiguam  terebram  vo¬ 
cant  b ). 

Terebra  quoque,  quam  Hippocrates  t^u- 
ttocvcv  irqvyijTtigtov  interdum  quoque  /impliciter 
TTgiMVcv  nominat,  huc  referenda  ell.  Hac  noa 
in  fola  perforatione  cranii ,  fed  et  fierni  uius 
eft.  x 

Inde  a  temporibus  Hippocratis  usque  ad 
celsi  aetatem  nihil  memoratu  dignum  de  tere¬ 
bris  reperies.  Hic  autem  duo  terebrarum  gene¬ 
ra  fufius  defcripfit  c) : 

a)  Primum  fimile  ei,  quo  fabri  utuntur;  in 
qua  formam  apicis  terebrantis  alii  acutam  d) 
alii  latiorem  ad  formam  trepani  exfoliativi 
fuifie  dicunt  e )  ; 

b)  Alterum  capituli  longioris,  quod  ab  acuto 
inucrone  incipit,  deinde  fubito  latius  fit, 
atque  iterum  ab  alio  principio  paulio  mi¬ 
nus  quam  aequaliter  lurfum  procedit.  Quod 
quidem  primum  trepani  abaptifli,  idque 

fatis 

o  paavw  Commentar.  in'  HiPPoc.  1.  de  v.  c. 
p.  edi  —  223.  cortes ius  ’  contment,  in  hip- 
poc.  /.  de  v.  c .  p.  297.  30I.  VIDI  vid ii  de 
chirurgia  p.  1 1 2. 

C )  CELS.  1.  8-  C.  3. 

<0  paavw  comment .  in  Celf.  1.  c.  3;  p.  82* 
vid.  vid.  i.  c.  anDR.  a  cr.  ojf.  chir.  p.  9. 

0  butalli  opera  omnia  edit*  van  iiorne  L.  B. 
1660.  p.  666. 
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fatis  clarum  indicium  efi:  botallus  f) 
hanc  eandem,  quae  in  Gallia  atque  in  Ita» 
lia  Viberchin  appellabatur  ,  elle  putat. 
Caeterum  hae  terebrae  ,  diverfimode  fecun¬ 
dum  hanc  deferiptionem  deiineatae,  apud 
auctores  occurrunt.  - 

Qui  pofl  celsum  erant,  terebram  annulo 
circumdabant,  ne  mergi  pofiit;  qua  ex  cauffa  te¬ 
rebra  abap.tifia,  f.  mergi  non  potens,  f.  fecuri- 
tatis  vocabatur.  galenus  primus  TgvTTctvcc 
cc@cc7rri5oc  accurate  deferibit:  Quidam  autem, 
”  inquit,  quo  minus  aberrarent  tales  terebelias 
5’ excogitarunt ,  quae  mergi  nequeunt,  quas  inde 
” vocant.  Circumcurrit  enim  parum 
^lupra  terebeili  acutam  cufpideiiL,  circulus  qui¬ 
ddam  parum  exfians.  Sane  expedit,  complures 
” id  genus  paratas  habere,  ad  omnem  calvariae 
”  craffitudinem  ”  g).  De  his  botallus  ita  ju¬ 
dicat:  ”  Verurntamen  et  circulo  munitae,  adhuc 
non  carent  periculo;  cum  fieri  nequeat,  ut  ad 
**  amuffim  calvariae  denfitas ,  ante  operationem 
”agnofcatur,  quo  terebrae  cufpidis  longitudo  ad 
unguem  praefiniri  pofiit:  hinc  fit,  ut  operis 
*’  exitus  anceps  fit  ”  etc.  h ). 

Fort 

f)  BOTALL.  p.  667, 

g)  galen  meth .  6 .  c.  6 .  vid  eius  icon  in  ANDR. 
a  cr,  off.  cbir»  p.  9.  vidi  vidii  de  chir .  p. 112. 
paavw  comm.  in  CeJf,  p.  84* 

b)  I50TALL.  p.  67 2. 


Poft  galenum  terebrae  quoad  et  formam 
et  magnitudinem  tliverfis  modis  mutatae  funt. 
Ita  fabulatas  v.  c.  ufc  albucasis  et  avic.  tere¬ 
bras;  et  cordatas,  glandiformes,  triangulares, 
femiiunatas,  raforias  etc.  fabrefecerunt. 

botallus  et  magati  i)  inter  omnes  has  te- 
rebras  raforiam  five  lunatam,  quae  acie  plana 
gaudet,  folam  aptam  arbitrantur.  Qua,  ut  ipfe 
confitetur,  magno  cum  fucceffu  faepius  ute¬ 
batur, 

Pofiea  alis  munitae  funt  ut  immerfionem 
impedirent,  v.  c.  terebra  duabus  alis  munita, 
quatuor,  pluribusvc  abs  circumdata  k ). 

Verum  haec  omnia,  talia  qualia  funt,  te¬ 
rebrae  ulum  non  tutiorem  reddebant,  effecerunt 
potius  ut  magno  cum  ftrepitu ,  concuffione  et 
excalefactione  vehementi  cranii  operaretur. 

Terebrae  cochkatae  inepti fiimae  et  maximo 
cum  periculo  conjunctae  erant.  Fab.  Hiidanus 
v.  g.  talem  delineavit  /). 

Terebrae  limatae ,  vel  potius  limantes,  ad 
laevigandas  afperitates  foraminum  in  cranio  fa¬ 
ctorum  inventae,  plane  nihil  valebant.  Qua  ex 

B  2  cauffa 

i)  Botall.  p.  66 8.  et  fig.  gener al.  magati  de 
rara  medicatione  vulnerum  4.  Frefti.  1733. 
P.  II.  c.  39.  p.  257. 

k)  vid.  tal.  dep.  in  andr.  a  cr.  offic .  ehir* 
p.  II.  12. 

T)  F.  hildani  opera  Fol.  Ffti.  1646.  p.  83» 
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cauffa  jam  botallus  ca s  fatis  ait  ineptas 
effe  m). 

Terebra  tridens  vidii  yl )  quae  Neptuni  tri¬ 
dentis  effigiem  imitatur,  andr.  a  cr.  terebram 
imaginatam  nominat ,  et  bidentem  eam  trideru 
temqife  delineavit  o).  Botallus  autem  firnimo 
cufn  jure  eam  nullius  ufus  cxiflimat  p). 

Hae  Quidem,  quas  modo  recenfuimus  tere¬ 
brae  manubrii  cujuslibet  fupra  defcripti  ope  cir¬ 
cumagebantur;  quum  vero  ufus  eorum  magrto 
cum  periculo  et  incommodo  conjunctus  effiet, 
fummo  jure  diu  iam  reiectae  funt<  Ita  v.  c* 
terebrae  acutae  is  ufus  fuit,  ut  plurima  forami¬ 
na  circa  losum  fracturae  infligerentur,  ct  quic- 
quid  offis  inter  fingula  foramina  integrum  fu- 
pererat,  mallei  et  icalpri  ope  excideretur;  at  fa¬ 
cile  intelligitur,  in  terebris  ita  adplicandis  nec  du¬ 
rae  matris  ia  e  flo  nem  ,  nec  capitis  noxiam  com¬ 
motionem  potuiffie  evitari.  Porro  fingas  tere¬ 
brae  alatae  actionem:  haec  fane  non  potuit  fieri 
quin  cerebrum  et  meninges  incalescerent ,  cranii 
offa  vehementi  frictione  laederentur,  et  calva- 
jia,  exili  nimiis  ofiio,  aperiretur.  Quod  idem 
judicium  de  terebris  limatis  et  torculatis  valet. 

A  terebrarum  ufu  faeculo  XVIt0  jam  plane 
abhontiiffe  chirurgi  videntur,  nam  andr.  a 

cr»  q) 

m)  BOTALL.  p.  669» 

n )  v.  vidi  vidii  commentar .  ad  lib.  hxpp*  de 

vuln .  caj).  fol.  Parif.  1544.  p.  131. 


o')  ANDR.  A  CR.  off.  chlT .  P» 
J>)  BOTALL.  p.  668. 
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I  ,  \ 

cr;  q)  ait  J,easf  quia  periculo  non  vacant,  hifce 
^temporibus  reprobati. 

B.  De  Modiolis . 

Modiolus  ferramentum  concavum  teres  efl , 
imis  oris  ferratum  (modio  menfurae  aridae  ge» 
nus  non  abfimile,  unde  ei  nomen)* 

Confideramus  in  modiolo  :  i)  formam 
eius  univerfam,  2)  ambitum,  3)  fuperficiern , 
4)  dentes  et  5)  i  uncturam  cum  manubrio. 

A)  Forma  modioli  univerf  a  t 

Haec  vel  cylindrica,  vel  ovalis,  vel  coni. 

«a  eu. 

Forma  cylindrica  antiquiffima  efl,  qua  jam 
Hippocrates  laepius  utebatur,  quaeque  ab  eo 
ferra  teres  Trqioov  ^ocqccKtos ^  fi  %Qivtx.ts,  %otvi~ 
%iov ,  interdum  tantum  7 rqioov  vocatur  t).  Quod 
ex  celsi  deicriptione  de  Graecorum  %otvtxi 00 
facta  apparet  Modiolus  inquit  (quem  •yroivivjov 
Graeci  vocant)  v  ferramentum  concavum  teres 
imis  oris  ferratum,  per  quod  medium  da* 
”  vus  ipfe  quoque  interiore  orbe  cinctus  demit- 
”  titur.  Si  vitium  in  angufio  efl,  quod  compre- 
’’ Kendere  modiolus  pollit,  iile  potius  aptatur, 
wEt  fi  caries  fubefi,  medius  clavus  in  foramen 
^ demittitur.  Si  nigrities,  angulo  fcalpri  finus 

B  3  M  txi- 

q)  andr,  A  cr,  lib .  I.  tract.  Jec.  p.  41, 

r)  hippocr.  1.  d.  vuln.  c ,  paavw  1.  c.  p,  aa  4 
24 6.  251.  268»  corte s  eomm.  p.  280. 


^exiguus  fit,  qui  clavum  recipiat,  ut  eo  infi- 
”  flente  circumactus  modiolus  delabi  non  pofiit. 
” Deinde  is  habena  quafi  terebra  convertitur.*’ 
Primus  itaque  celsus  accuratius  modiolum  de- 
fcripfit,  primus  quoque  clavwti  1.  pyrdmidem 
appofuit,  et  mentionem  quandam  de  modo  quo 
circummovetur,  et  ubi  applicatur,  Fecit  s ). 

galenus  modiolos  plane  condemnat  £)■>  et 
pofi  ilium  paulus  AEGiNETA  m).  Choenicion,  in¬ 
quit  ,  receptioribus  ceu  Icrra  noxia  improbata 
efi ,  fed  adnfiniAratioacrn  in  rhogme  probant. 
Quod  judicium  Galeni,  a  quo  diifentire  olim 
nefas  putabant,  chirurgos  videtur  movilfe,  ut 
pofiea  modiolos  reficerent,  et  terebrae  cyclis- 
corumque  ineptum  ulum  praeferrent. 

Diu  haec  cylindri  forma  viguit;  at  inde  a 
pofieriore  parte  laeculi  XVP1  usque  ad  priorem 
laeculi  XVIllvl,  frequentior  conicae  coronae  ufus 
ingruit.  Tandem  sharpius  cum  trephinae  ma¬ 
nubrio  fimui  antiquam  formam  coronarum  cy¬ 
lindricam  repetere  coepit.  quo  tempore, 

conicae  feri  fi m  obloleverunt ,  ita  ut  nurie  cylin- 
dricarum  uius  praevaleat.  Et  profecto  os  faci» 
iius,  lenius,  celerius  et  aequalius,  quam  conicae, 
perforant,  minus  eadem  concutiunt,  ollis  mar¬ 
ginem 

s ")  celsus  de  re  medica  1.  $.  c.  3.  vid.  eius  icon, 
in  110 iVSSEi  enarrat .  in  cels.  p.  701.  paaw. 
cemment.  in  cels.  p.  83.  ANDR.  A  CR.  off, 
chir .  p.  1 4» 

t')  galen.  tneth,  6.  c.  6. 

U )  PAUL.  AEGIN.  1.  VI.  C.  90. 
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ginem  minus  fricant  et  calefaciunt,  quo  fit,  ut 
immodica  eius  exfoliatio,  quae  omnem  fanatio- 
nem  faepe  retardat,  quaeque  conicae  coronae 
ufum  femper  fere  Jequitur,  praecaveatur/  Porro 
coronae  cylindricae,  aequali  offis  -detrimento, 
multo  quam  conicae  maius  foramen  effodiunt, 
e  quo  fanguineae  aliaequae  fentinac  facilius  edu¬ 
cantur.  Praefiant  igitur  cylindricae  conicis. 

Modioli  ovales  afperi  et  aequatores  x ) ,  in 
inedio  latius  difiant  quam  in  fuperiori  et  infe¬ 
riori  parte,  et  exterius  vel  afpera  vel  limata 
fuperficie  gaudent,  ut  foraminis  margo  in  oife 
expoliretur.  Plane  -nihil  hi  valent;  chirurgis 
exeunte  faeculo  XVto  et  ineunte  XVIto  ufitati, 
forfan  conicis  coronis  originem  praebuerunt, 

Coronas  conicas ,  de  quarum  forma  latis 
confiat,  verifimUe  efi  primum  faeculo  XVP°  in 
ufum  vocatas  die  ,  et  potallujm  auctorem  ha¬ 
bere,  qui,  cylindricarum  immerfionem  timens, 
reliquas  methodos  quae  hanc  impedirent,  ineptas 
judicavit  y ). 

r  y  .»  S  ‘  / 

Ex  hoc  tempore  conicae  coronae  magis 
magisque  in  ufum  venerunt,  et  pofiea ,  praefer- 
tim  a  Gallis,  majores,  et  oblique  fuicatae  factae 
funt,  ut  fcobes  antrorfum  facilius  eiiciaot.  Quate 
nonnulli  illas  coronas  Galbcas  d  Parifienfes  vo¬ 
cant,  quas  garengeot  ddeiipfit  z ). 

Co- 

x')  ANDR.  A  CR.  off*  chit’ .  p.*  ip.  - 

\ 

y)  botallus  67 4  et  fig.  general. 

*)  GARENH.  1.  C.  p,  82*  & 
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Conicis  coronis  haec  commoda  tribuuntur  : 
fruftulum  ollis  exterebrandum  .facile  in  illa 
adfcendit;  corona  majori  cum  libertate  huc  illuc» 

que  verti  potdl ;  difficilius  immergitur. 

•  * 

Veriffirne  de  his  commodis  judicarunt, 
SHARP  tf),  BELL  b)  et  RICHTER  C ). 

B)  Earum  ambitus , 

a)  ilve  exiguus  eft,  qualem  veteres  linxerunt 
quia  omnem  durae  matris  denudationem 
maxime  timuerunt.  Sed  inanis  hic  timor 
ell,  parvaeque  coronae  propofitum  rariffime 
affiequuqtur ;  caufa  potius  lunt  ut  operatio 
repeti  debeat. 

b)  live  amplior  ut  in  omnibus  nuperis.  Atta¬ 
men  diameter  unius  pollicis  ad  vulgarem 
ufum  fufficit,  ut  ianguis  extravafatus  et 
offea  fruftula  facile  inveniri  et  educi  pof- 
fipt. 

Diameter  prifcae  coronae  minimae  tres  li¬ 
neas,  maximae  6  — •  7  aequat  d ).  Diameter 
coronarum  conicarum  Gallorum,  fecundum  ga- 
rengeoti  defcriptioneim  ej),  inferior  6  —  7  \ 
lineas,  et  fuperior  9  —  io//;5  coronarum  cy- 

lin- 

a)  sharp  tr.  on  the  operations  offurgery .  Ld.  1740» 

/i)  BELL  3.  Th.  p.  40. 

f)  RICHTER  2.  T/?.  §.  2,39.  feq. 

d)  ANDR.  A  CR.  &ff*  chir.  p.  13.  17. 

#)  GARENGEOT  i.  C,  p,  84.  85» 
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lindricarum  nuperiorum  i  n  minimarum  io/;/ 
habet;  Anglocum  nuperrimis  cylindris  maxima 
amplitudo  eA  13 //y  f)„ 

C)  Earundem  fuperficies. 

Jam  faepius  haec  mutata  eA,  et  vario  qui* 
dem  confilio  ;  vel  ut  margines  foraminum  funul 
laevigaret,  vei  ut  immerito  prohiberetur,  vel 
tandem  ,  ut  amplum  fatis  eius  veAigium  in  offe 
exAaret.  Ita  occurrunt : 

a)  Planae;  qualem  iuperficiem  jam  in  anti- 

qui  Almis  et  iterum  in  nuperrimis  Anglo» 
rum  cernas  g).  Optimae  quidem  effe  vi¬ 
dentur,  quia  foraminis  margines  non  fri¬ 
cant,  contundunt,  aut  calefaciunt,  minime 
quoque  caput  concutiunt.  , 

b)  Alatas ,  faeculo  XVt0  et  XVIto  celebratae. 
Initio  duabus,  poAea  quatuor  alis  praeditae 
erant.  Huc  quoque  pertinent  modioli  plu¬ 
rimis  alis  circumdati,  J.  inefpilati  h).  Ad. 
ditum  hoc  alarum  artificium  eA,  ut  im. 
merilo  prohiberetur,  foraminis  margo  ae¬ 
quaretur,  et  latior  circuitus  fieret,  quo  me¬ 
lius  de  huius  altitudine  judicare  chirurgus 
poilit.  Quum  autem  cranium  haud  leviter 
concutiant,  fricent  et  calefaciant  nihil  va¬ 
lent. 

B  5  c)  Lu 

f)  SAVIGNY  Tab.  III.  fi g.  !• 

g)  vid.  ANDR.  A  CR.  I.  C.  SAVYGNY  h  C.  BELL 

1.  c.  3.  B.  T.  1.  fig.  8. 

E)  AKDR,  A  CR.  1,  C.  J>*  14.  iS» 


c)  Limatae,  pari,  quo  terebrae  limatae  con¬ 
fli  io.  Plane  autem  nihil  efficiunt,  nam 
initio  nimia  vi  terunt,  et  poflea  fulci  fla¬ 
ti  m  ferrugine  obft  ruuntur  i). 

d)  Cum  annulo  vel  alio  apparatu  ad  immer - 
-  Jionem  prohibendam  botallus  ait:  qui 

”pofl  Galenum  venerunt,  ut  injuriam  hanc 
immerfionis  tt  latfionis  meningum) 
”a  modiolo  arcerent,  ducto  exemplo  a  te* 
rebris  abaptifiis,  huic  etiam  fulcimentum 
)y  excogitaverunt  ,  nempe  circulum,  qui 
”fpira  fur  fu m  deorfumque  fertur,  ex  arti- 
”  ficis  arbitrio.  Verum  neque  fic  fabrica- 
tus ,  periculi  multi  efl  expers,  praeter 
”  id,  quod  etiam  taedio  fi  (limus  efl;  cum, 
”  quod  fingula  fere  circumductione  dutn 
”  proximus  operis  finis  efl  ,  annulum  iur- 
”ium  ferre  oportet,  tum  , quod  annulus, 
”  profpectum  artificii  utcunque  impediat: 
”  hinc  evenit  ut  chirurgi  omnes  malint, 
fine  eo,  quam  cum  hac  tutela  uti  k )• 
£ L l E K  aderit  in  praefatione  ad  garen* 
geot:  ”  Albucafin  iam  modiolum  cum  an- 
,vnul6,  qui  itmnerfiouem  impediret,  ha. 
”  buiffe.  -  /  -  *  . 

Porro  huc  pertinent  modioli  plunbus  in 
locis  perforati  cum  transverfario  five  defenfacu - 

lo 

iy  vid.  efF.  in  andr.  a  CRe  offic.  chir .  p.  19« 

k)  «OTALL.  p.  67 3  f. 
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lo  Gallorum  y  modioli  tonulati  Romanorum 
ctr.  I).  v  v 

Omnes  hi  apparatus  ad  immerfionem  pro¬ 
hibendam,  fupertlui  funt,  quia  non  terebrae  fi¬ 
gura,  fed  potius  provida  chirurgi  manu  pericu¬ 
lum,  tncbinges  violandi,  evitari  potcO,  Chi¬ 
rurgus  quoque,  ut  lupra  iam  dixi,  cranii  craf- 
fltiem  divinare  antea  nequit  ;  et  inter  operandum 
a  vulneris  adfpectu  multum  prohibetur.  Qua 
ex  caufla  iatn  diu  haec  qualiacunque  defenfacu- 
U  exfularunt. 

e)  Sulcatae  f.  carinatae  ita  quidem  ut  fulci 
u)  vel  recta  y  vel  /3)  obliqua  via  per  co¬ 
ronae  faciem  decurrant. 

Jacob  guillemeau  m)  primus  vulgarem 
modiolum  ita  correxit,  ut  coronam  undique  re¬ 
cta  carinatam  fulcatamque  conflrueret,  ne  in 
membranam  delaberetur. 

Contra  quas  coronas  fulcatas  iam  jo.  petr. 
passero  n)  chirurgus  Bergamenfis  offert,  offis 
margines  iis  afperaii ,  quibus  praeterea  adjici 
poteft,  eas  multo  maiorem ,  concuffionem,  fri¬ 
ctionem  et  calorem  quam  planae  efficere. 

Galli 

% 

/)  vid.  icon,  in  andr.  a  cr.  off.  chir .  p.  15. 

16. 

ni)  les  operatioris  de  Chir.  par  guillemeau  liv.  X. 
p.  207.  fol.  Parif.  1602. 

_  _  ^ 

fi )  De  caujf.  mort .  in  capit .  vulner .  p.  lio.  (4* 

Bergam.  1590). 
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Galli  pofiea  coronas  oblique  fulcatas  fabri¬ 
carunt,  ut  farragines  facilius  protrudant  et  e 
fulco  eiiciant  o).  Attamen  recta  via  fulcatac 
obliquis  praevalent ,  quia  ifiarum  margines  acu* 
fae  melius  fcindunt  et  minus  conquaffant. 

D)  Earum  dentes . 

Qui  funt  a)  vel  breves  9  b)  vel  proceri : 
porro  five  a  fuperiori  parte  ad  apidem  aequali 
margine  convergunt  vel  obtufo  in  apfice  angulis 
vel  acuto  tei minantur :  five  ita,  ut  alter  margo 
«finifirorlum  fpectans  perpendicularis,  alter  obli¬ 
quus  ad  apicem  deicendat, 

Anglorum  nuperrimae  coronae  altiores 
quasdam  exciluras  inter  dentes  habent;  quo  no¬ 
vo,  neque  reprobando,  artificio  ierragines  me¬ 
lius  abiguntur  p ). 

Breves  et  lati  leniter  quidem  fed  tardius 
fcindunt,  faepius  quoque  purgari  debent. 

Dentes  pergrandes  cum  exfcifiuris  magnis 
a  ferraginibus  purgare  rarius  necefie  efi,  fed 
infirumentum  taiibus  dentibus  praeditum  non 
tam  .mite  operari  videtur.  Hi  dentes  qui  per¬ 
pendiculari  altero ,  altero  obiiquo  margine  prae¬ 
diti  funt ,  facilius  liatfitant,  quam  aequaliter  con¬ 
vergentes. 

E)  Earum  iunefura  cum  manubrio* 

Haec 

0)  V.  GARENG  1.  C.  p.  86, 

f)  Vici  icones  ap.  selu  I.  c.  koehler  Anteit . 
tum  Verband.  Leipz.  1796,  Tab.  XII.  fig.  1 , 


Haec  quadruplex  e fl,  nimirum: 

a)  per  cochleam  Jiniftrorfum  converfam.  Sum¬ 
mo  cum  iure  eam  iam  garengeotus  vi¬ 
tuperat^),  quippe  quae  coronae  infitionem 
et  exemptionem  taediofam  reddat 

b)  Cum  dater  e  prefforio ,  quod  genus  pariter 
nihil  valet,  quia  elater  facile  labefit,  aut 
plane  frangitur ,  et  operatio  retardatur, 

c)  Cum  petiolo  et  cochlea  figente.  Haec  otio 
optima  efl,  maximaeque  Habilitatis  $  petio¬ 
lus  coronae  nimirum  quadratus  efi,  et  in 
Uno  latere  teretem  caveam  habet,  ia  quam 
cochleae  finis  immittitur,  quae  a  latere 
capfulae  intorquendo  immittitur  r). 

d)  Singularis  mechanismus  efl ,  quem  nuper 
bichatus  attulit.  Hic  coronam  non  ipfi 
manubrio ,  fed  pyramidi  a  manubrio  por¬ 
rectae  applicavit,  et  quidem  cochleae  fi¬ 
gentis  ope,  ita  ut  corona  vel  altior  fifli 
vel  demitti  poflit  s). 

Caeterum  trepani  coronam,  ut  omnia  in- 
flrumenta,  quae  olla  fcindunt ,  modice  dura 
efle  oportet,  ne  dentes  deHiiant,  et  reflectantur. 
Praeterea  triplicis  magnitudinis  coronas  eafque 

piu» 

X  -  .  •  .  v  y  V  .  ,  \  ;  ' \ ;*>  v  . 

4)  GA4ENG.  1.  C.  p»  90* 

r )  vid.  tal.  dep.  in  bell.  3.  T.  Tab.  1*  %.  3« 
§•  8* 

f)  vid.  schueger  et  harles  Annalen  der  engh 

u.  franz.  Chir «  i.B.  3.  St.  Tab.  1.  ff. 


plures,  chirurgus  fi  hi  comparet*  nimirum  co¬ 
ronas,  inde  ab  8  linearum  diametro  ufque  ad 
pollicem,  ut  Jeinper  aptiffima  eligi  p  o  fi  1 1 . 

bell  trepani  coronam  ita  vult  parari,  ut 
et  vertibulo  et  trephinae  apta  fit,  quod  non 
ineptum  utique  confilium  efi  z)* 


III.  Pyramis . 

Pyramis  fi  clavus  terebram  rectam  refert ? 
quae  coronae  immifia  parum  fuper  eius  dentes 
eminet,  eum  in  finem,  ut  coronae  ab  opera¬ 
tionis  initio  fulcimentum  et  punctum  quoddam, 
donec  fulcum  fatis  altum  dentes  fibi  paraverint, 
fixum  conciliet. 

Pyramidis  inventor  celsus  cfi,  certe  pri¬ 
mus  illam  defcribit,  et  medium  clavum  nomi¬ 
nat.  Accuratiffime  quoque  da  eius  officio  diiTe. 
rit  :  ”  et  fi  caries  fubcft ,-  medius  clavus  in  fora- 
7;men  demittitur.  Si  nigrities,  angulo  lcalpri 
”  finus  exiguus  fit,  qui  clavum  recipiat,  ut  eo 
inftftente  circumactus  modiolus  delabi  non  pof - 
”Jit.  At  ubi  iam  iter  modiolo  prefium  efi, 
”  medius  clavus  educitur,  et  ille  per  fe  agi. 
”  tur  ”  u). 

Eius  forma  varia  e  fi : 

r)  bell  3.  Th.  p.  105. 
u)  cels,  lib.  8.  c»  3. 


a)  cum 
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,  e)  cum  duobus  marginibus  acutis,  garengeot 
illam  anguilinguiformem  nuncupat,  et  op¬ 
timam  putat.  h 

b)  cum  acie  triquetra ;  quae  optima  fpecies 
eft,  nam  f aci le  perforat,  et  non  tam  faci* 
le  frangitur  quam  antea  aliata. 

c)  cum  acie  quadrangulata .  Minus  valet 

quam  fpecies  praecedens. 

Tfriplici  modo  pyramis  coronae  infigitur: 

a)  aut  trochleae  ope  immittitur,  quae  anti¬ 
quior  neque  latis  tuta  ratio  eft. 

b)  aut  cochleae  figentis  tninifterio,  ita  ut  et 
furfum  attolli  et  deotfum  demitti  pollit  x). 
Valde  probabile  hoc  iuncturae  genus  efl, 
quippe  quo  ,  cum  a  molefto  clavi  inferen¬ 
di  et  eximendi  labore  chirurgus  liberetur, 
ipfa  operatio  acceleratur. 

c )  aut  fecundum  bichatum  pyramis  manu¬ 
brii  ipfius  continuatio  efi,  ut  non  coronae, 
fed  corona  quadammodo  mobilis  ei  adap¬ 
tetur.  Verum,  fi  quid  video,  hoc  mecha¬ 
nismo  vis  trepani  ipfius,  cum  minori  pyra¬ 
mis  gaudeat  Jrrinitate,  multum  minuitur. 

Caetera  obfoleta  inflrumenta  ad  cranii  per¬ 
forationem  v.  c.  cyclifcos,  icaiprd,  forcipes  ete; 
immo  terebram  perforativam  et  exfoliativam , 
tanquam  fuperflua,  fiientio  tranleo. 


**)  vid.  tal.  dep.  in  bell  Th.  3.  Tab.  1.  fig. 

3-  8. 
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Quae  omnia  hactenus  dicta  ubi  conferimus, 
elucet,  trepanum  vertibulo  communi,  corona 
lata  fatis  plana  leu  recte  fulcata ,  dentibus  me¬ 
diocris  magnitudinis  et  triangulata  pyramide  in- 
fiructum,  optimae  notae  effe  et  fini  fuo  egregie 
refpondere.  At  vero  quamvis  trepani  tali  mo¬ 
do  fabricati  mi  ni  Aerium  faepiffime  fufficiat,  ta¬ 
men  nonnunquam  ea  rerum  ratio  efl,  quae 
alium  quendam  a  vulgari  diverfum  mechanis¬ 
mum  defideret.  Id  autem  accidere  videtur: 

a)  in  infantibus; 

b)  in  quibusdam  fracturarum  formis: 

c)  in  quibusdam  cranii  regionibus. 

Trepani  tifus  >n  infantili  aetate  periculo 
vix  caret,  quum  infantium  olla  cranii  tam  te¬ 
nuia,  mollia  et  fpongiola  fint,  ut  tuto  imponi 
iis  machina  haud  poffit.  Trepano  perforati vo 
minime  uti  nobis  licitum  eft,  et  pyramis  ipfa 
faepius  haec  ofia  tenuia  nimis  celeriter  perforat, 
ita,  ut  meningum  laedo  timenda  fit.  Quo  fit, 
ut  in  infantibus  terebratio  difficilis  admodum 
fit,  imo  ne  perfici  quidem  apte  poiTe  videa¬ 
tur. 

Suaferunt  quidam,  digitis  coronam,  dum 
agitur,  leniter  tenere ;  at  fieri  id  tam  accurate, 
quam  operatio  pofiulat,  vix  poterit;  fingulis 
itaque  circuitibus  machina  loco  cedet,  cranium 
concutiet  et  laniabit,  aut,  quod  maxime  pericu- 
loium  foret,  introrfum  deprimet,  neque  apto 
foramini  exfculpendo  par  erit, 

'  *  .  •  > '  Quare 
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Quare  aliis  cylindrica  corona  uti,  ct  hanc 
defenfaculi  ope  y)  inter  operationem  fuOinere 
melius  vifum  efi;  fed  addito  vel  hoc  praefitlieg 
fieri  vix  poterit,  ut  corona  delabens  retineatur; 
praeterea  hic  ipfe  apparatus,  aut,  qui  eum  te» 
nent,  miniftri  digiti  vulnus  ita  inumbrant ,  ut, 
quid  terebra  agat  quamque  alte  penetret,  chir- 
urgus  haud  rite  difcernere  poilit. 

mursinna  huius  apparatus  loco  annulo 
corneo  vei  chartaceo  utebatur ,  ut  cylindrici  tre- 
pani  coronae  fulcimento  effiet. 

thidenius  ,  poftquam  has  et  plures  alias 
difficultates  iam  diu  fenferat,  primum  trepani 
loco,  rafpatorio,  et  quum  nec  huius  opera  fa¬ 
tis  refponderet,  vitro  utendum  exi e  praecepit  z). 
Scilicet  partem  cranii  eam,  quae  auferenda  eA, 
ad  tantam  tenuitatem  vult  radi,  donec  apertura 
ullibi  oriatur,  per  quam  inferta  'curva  forfice 
os  plane  exfecari  poteft.  Quod  quidem  com¬ 
mendatur  non  foium  ia  depreflione  cranii,  quae 
fiffuram  circumfcriptam  adiunctam  habet,  ubi 
ob  eius  teneritatem,  ut  iam  dixi,  corona  appli¬ 
cari  nequit ,  fed  et  ideo ,  quia  fic  offis  fubAan- 
tiaa  multum  parci  poteA,  cuius  maior  pars, 
adhibitis  coronis ,  periret.  Neque  profecto  op¬ 
tabilius 

y )  Vid.  KOEHLER,  h  c.  Tsb.  XI.  fig .  13. 

theden  neue  Betnerk *  rnd  Erfahr .  a,  Th. 
p#  2%  feq. 

I 

ji 
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tabilius  quicquam  foret  machina,  qua  neeeffa- 
rium  folummodo  exfecari,  caetera  vero  cranii 
pars  iucolumis  fervari  poilit. 

Non  autem  in  infantibus  folum ,  fed  et  in 
adultis  thedenius  cranii  abrafionem  fuadet, 
nempe  in  quibusdam  fracturarum  formis  et 
praefertimt 

a)  in  fifTura  et  fractura  cranii  longitudinali 
cum  fanguine  intra  cranium  collecto,  aut 
ubi  feflucas  ofTeas  meninges  pungere  lu- 
fpiciendum  efh  In  hac  enim  vulneris 
forma  inteliigitur,  plures  coronas  applican* 
das  effe. 

b)  in  fractura  cranii  ctim  deprefllone< 

.  > 

c)  in  fractura  cranii  ea  *  quae  Camarofis  L 
fornicatio  dicitur. 

At  vero  quam  faepe  accidit,  ut  in  fifTura 
aut  fractura  cranii  admodum  longa  ex  eventu 
concludamus,  ollis  fefiu;as  aut  fanguinem  fub 
cranio  latere,  et  eximenda  efle.  Sed  non  feni, 
per  fiatim  locus  occurrit,  ubi  trepanum  ad  ifla 
elicienda  applicandum  fit,  et  haud  raro  chirur* 
gus  cogitur  terebrationem  iterare,  quo  fit,  ut 
inultum  ollis  iubfiantiae  pereat.  Multo  itaque 
limplictus  et  tutius  finem  afltqueremur ,  fi  filfu- 
ram  talem  longitudinalem  fubovali  quodam  vul¬ 
nere,  totam  excidere  liceret. 
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Porro  in  fractura  cranii  cum  deprejfiont 
quantae  difficultates  in  elevando  offe  aut  exi¬ 
mendo  eo,  quod  iam  vacillat,  inprimis  fi  fra¬ 
ctura  laminae  cranii  internae  maioris-  ambitus 
quam  externae  eft,  faepius  chirurgo  opponantur, 
fatis  notum  eft. 

Coronarum  ufus  in  hac  operatione  valde 
incommodus  eft,  quia  fi  pars  fracti  cranii  erecta 
femel  tantum  perforatur,  id  in  magnis  fracturis 
haud  fufficit,  ut  depreffio  elevari  poffit,  et  fi 
plures  coronae  applicantur,  per  teretem  eius  for¬ 
mam  fit,  ut  apices  oifei  promineant,  (v.  c.  oco) 
qui  elevationem  impediunt,  et  ferra  prius  aufe¬ 
rendi  funt;  praeterea  dura  mater  in  praegrandi 
ambitu  denudatur.  Locum  vero  depreflum  co* 
ronae  ipfius  circuitu  includere,  faepiffime  peri- 
culofum  eft,  quia  fracta  pars,  fi  vacillat,  facile, 
cerebrum  verius  premitur,  neque  fimui  cum 
ode  fano  perforatur. 

Tandem  in  Catnardjt  furfum  eminentia 
offis  frufta  deprelturi ,  fimiles  difficultates ,  quae 
trepano  obdant,  invenimus. 

Diximus  fupra ,  vulgari  trepano  locum  vixu 
effe  polle  in  quibusdam  cranii  regionibus ,  fciiicct 
prope  luturas,  imprimis  circa  fagittalem;  quia, 
ubi  longior  pars  cranii,  his  in  locis  exfcindenda 
eft,  coronae  circuitu  finus  fagittalis  facile  vul- 
neratur.  -f 

■  :•  r 

*  .  •  ,  '  '  •  x  •  y  ii  .  .  • 

C  2  Inde 
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Inde  fatis  intellsgitur ,  partim,  ut  cranio 
melius  parcere,  partim  qaicquid  alieni  fub  eo 
ed,  facilius  educere  poffimus^  apparatum  aliquem 
vaidopere  defiderari,  cuius  ope  non  tam  teretia 
fragmenta  ,  quam  longa  exfcindere  pofiimus. 

thedenius  itaque,  ida  longorum  forami¬ 
num  commoda  cum  fatis  intclligeret,  vitro  os 
radere  fuafit,  neque  id,  ut  ohfervationcs  tedan- 
tur,  fine  fructu  tentavit.  At  vero  quamquam 
hic  cranii  aperiendi  modus  aliis  praedare  videa¬ 
tur,  tamen  talis  ed,  quem  non  facile  lequi  ars 
pofiit,  quique  minime  periculo  eareat. 

Quare  non  incongruum  videtur,  quae  de 
hac  re  experimentis  cognovi ,  cum  lectoribus 
communicare.  Afferam  e  pluribus  nonnifi  duo, 
ut  fententiae  meae  ratio  pateat. 

Oh fer  vatio  Xm** 

In  fuperiori  parte  odis  parietalis  vituli  re¬ 
cens  mactati  fubovale  foramen  vitri  ope  rafi, 
in  orificio  interno  iuxta  "duram  matrem  15  linea¬ 
rum  longitudine ,  6  f-  linearum  latitudine,  et 
2  circiter  linearum  crafiltie* 

*  1  .<  V  ■**,  ■  ;  „ 

Ji  ‘  .  v  «  ■  A  \  v  ■.  ,  .  ,  »  . 

Haec  operatio  poft  unam  horam  cum  di¬ 
midia  finita  ed.  Nam,  ne  duram  matrem  vio¬ 
larem,  fub  fine’m  cautius  rafi,  et  cranium,  ut 
viderem  ubi  tenuifiirftum  efiet,  faepius  lucem 
verfus  pofui,  Verumtamen  vel  maxima  diligen¬ 
tia 

/• 


i 
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tia  adhibita  cavere  haud  potui ,  ne  durae  matri 
paffim  exigua  vulnera  infligerem  leviterque  vitri 
acie  eam  pungerem. 

Tabula  externa  cranii  percrafTa  et  fere  car¬ 
tilaginea  erat,  diploe  parum  tenuior  tabula  ex¬ 
terna,  interna  autem  valde  dura  erat,  id  quod 
ipfum  laborem  difficiliorem  reddidit. 

;  i.  *  •  ;  ■;  :  "  -  '  : 

Obfcr vatio  II1  a. 

Quae  fequuntur,  in  infante  X.  dierum  in 
poflro  Theatro  anatomico  expertus  fum. 

Elegi ,  ut  aliquam  firmiorem  offis  fubflan- 
tiam  haberem,  mediam  partem  offis ’  bregmatis 
in  regione  puncti  oilific^tioms.  Licet  initio 
quam  curatifllme  raftrim,  impedire  tamen  non 
potui,  quo  minus  vitrum  faeptus  delabaretur,  et 
cranium  iuxta  partem  eximendam  lacerarem. 

Rafio  magno  cum  incommodo  comuncta 
erat,  et  quamvis  forficis  ope,  uf  primum  hanc 
inferre  poteram ,  partem  fol  verem  et  pofitea 
elevarem,  tamen  foramini  longitudine  17  ^  li¬ 
nearum  et  latitudine  6  linearum  faciendo  2g  mi¬ 
nuta  impendi,  et  labor  hic  in  infantibus  vivis 
longius  utique  temporis  fpatium  pofiulalfet. 

Initio  fulcus  latus  radendus,  et  vitri  frufHs 
obtufioribus  angulis  utendum  efl,  quia,  fi  fulcus 
profundior  fit,  vitri  mucro  non  amplius,  illum 

C  3 
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attingit  et  taediofilfime  in  marginibus  rafitat. 
Semper  igitur  vitri  frufta  minOris  latitudinis 
adhibenda  iunt.  Incommode  autem  hoc  fit, 
quippe  quum ,  durante  operatione  *  plures  fqua- 
znac  vitreae  defringantur, 

% 

In  duabus  obfervationibus  diflipationem 
frufiulorum  vitreorum,  quae  partim  in  vulnere 
manebant ,  prohibere  vix  ac  ne  vix  quidem 
potui. 

Vitrum  faepius  ddapfum  efi,  et  cranium 
laefit  iuxta  partem  ,  quam  eradere  volui.  Antea 
quidem  operatio  bene  procedere  videtur,  at  mox 
eo  molefiior  ct  tardior  fit*  inprimis  in  angulis 
olfis  exfcindendi. 

'  •'  •  '  f 

I  i  -  ’ 

In  adultis,  praefertim  iis  qui  valde  craf- 
fum  firmumque  cranium  habent,  lentior  haec 
rafio,  immo  vix  inftituenda  erit,  et  chirurgum 
maxime  fatigabit.  Sanguinis  quoque  eflufio  ia 
corpore  vivo  accidens  operationem  magis  impe¬ 
diet,  quo  ipfo  dura  mater  eo  facilius  violaro 
poterit.  * 

r 

Quae  hactenus  propofita  funt ,  cum  fatis 
inonftrent,  a  longa  (fubovali)  cranii  apertura 
plus  plerumque  commodi  poffe  fperari  ,  quam 
a  circulari  illa  per  vulgares  trepant  coronas  fa¬ 
cta,  cumque  nullum  hucusque  aptum  ad  illud 
irsflrumentum  allatum  iit ,  cum  denique  metho** 
dus  cranium  vitri  fragmentis  radendi  ambigua 
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fit  et  imperfecta,  equidem  fuppellectilem  In  me. 
dium  proferre  aufus  fum,  qua  cranio  facilius, 
tutius  et  celerius,  quam  radendo  per  vitrum, 
fubovali$  plaga  poflit  infligi, 

*  i 

Componitur  autem  ea: 

a)  ex  manubrio  Fig.  I.  A-  trephinae  manu¬ 
brio  ,  quod  fupra  defcripfi ,  prorfus  fimilu 

* 

b)  e  petiolo  Fig.  I.  B.  fupeme  quadrangulo, 
ut  melius  eum  manubrio  infigere  valeas.  Idem 
a  manubrio  in  cylindrum  15  lineas  longum  por¬ 
rigitur  ,  et  in  capfulam  abit  foramine  ex  oblon¬ 
go  quadrato  pertufam ,  in  quo  trabs  transverfa 
mobilis  fufcipitur.  Inferior  petioli  pars  conus 
eft ,  in  teretem  et  acutum  apicem  exiens,  qui 
inter  trepanationem  foveae  conicae  fuppofitorii 
Fig.  II.  g.  immittitur ,  Jjbereque  cijrcuixjagi 
potefb 

c)  ex  trabe  transverfa  Fig.  I.  C,  tres  polli¬ 

ces  cum  dimidio  longa ,  fex  lineas  lata ,  lineas 
paene  dqas  crafia ,  cuius  extremo  quadrangulari 
foramine  excifo  ltFra  inferittif.  Trlabs  haec  in 
capfula  petioli  pro  plagae  arcuatae  ambitu  an- 
trorfum  et  retrorfum  dirigi,  et  ope  trochleae, 
quae  capfulae  lateri  jnfigitqr,  rite  pot. 

d)  e  ferra  convexa  parva,  quatuor  linea» 
lata,  Fig.  I.  D.  cum  collo  quadrato,  quod  ion* 

C  4  gitu. 
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gitudine  digiti  transverfi,  et  craflitie  2  linearam 
foramini  trabis  transverfae  quadrangulo  immitti¬ 
tur,  et  per  trochleam  figitur. 

-  Serrae  ipfius  media  pars  longior  paullulum 
fit,  quam  extremi  eius  fines,  ne  inter  fecan- 
dum  tam  facile  haereat.  Eadem  e  puro  chaly¬ 
be  cufa  fit,  et  ficuti  trabs,  capfuia  conusque 
petioli  non  nimium  fohdata,  ne  dentes  difli* 
liant,  aut  incurventur,  Caeterum  plures  eius- 
niodi  ferras  parandas  fibi  curet  chirurgus,  qua¬ 
rum  aliae  plus,  aliae  minus  convexae,  et  duae 
quaelibet  prorlus  aequalis  formae  fint.  Etenim 
opus  e/1 ,  ut  ferrae  convexitas  ad  magnitudinem 
circuli  femper  ie  accommodet,  cuius  pars  arcus 
cft,  quem  ferra  ducere  volumus. 

e)  e  Suppofitcrio  Fig.  II. ,  quod  inflrumen- 
to  firmamenti  loco  e/1 ,  et  e  lamina  ferrea  con¬ 
flat  parum  flexili,  5  -poIlic.  longa,  et  ubi 
maximam  latitudinem  habet,  i  poli,  cum  9  li¬ 
neis  lata.  Concava  eius  pars,  pelle  hircina  feu 
cervina,  quam  agglutinare  praeflat,  munita,  con¬ 
vexae  cranii  faciei  optime  refpondeat.  In  medio 
fuppofitorio  eminentia  e/1 ,  quae  icrobem  coni¬ 
cam,  (literamV  referentem)  linea  una  altio- 
rern  infculptam  habeat  (Fig,  II.  B.).  Haec  coni 
cufpidem  admittit,  quan  tuto  et  libere  verfare 
queas.  In  extremis  iuis  partibus  fuppofitorium 
duo  globola  fert  manubria  C.  C,  quibus  cra¬ 
nio 
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nio  adprimitur,  et  inter  fcindcndum  cum  capite 
aegroti  ab  adftante  firmatur, 

Quod  nfum  huius  machinae  attinet,  chirur¬ 
gus  denudato  cranio  primum  perquirit  ambitum 
lineae  arcuatae  per  ierratn  incidendae,  trabis 
transverfae  longitudinem  ei  accomodare  poffit; 
deinde  fuppofitorium  admovet  et  adftanti  tra¬ 
dit,  qui  per  anfas  C  C  illud  capiti  firmiter  appri¬ 
mat.  In  (frumentum  Fig,  I.  manu  nunc  prehen¬ 
dit  artifex ,  ita  quidem  ,  ut  eius  manubrium  in 
vola  manus  locum  intra  pollicem  ac  digitum 
indicem  occupet,  quoque  melius  adminifirari 
poffit,  apicibus  utriusque  huius  'digiti  trabem 
transverfam  arnpiqctitur,  Coni  tandem  apice 
fuppofitorii  conicae  foveae  inferto,  et  ferra  af¬ 
fectae  capitis  parti  applicata,  hanc  ipfam,  ai 
modum  paene  trephinae,  leniter  et  absque  ma¬ 
gna  preffionis  vi  antrorfum  et  retrorfum  mo¬ 
vet,  donec  arcuatum  feu  femilunatum  cranii 
vulnus  effectum  eft.  Ubi  ad  totum  fegmen- 
tum  offis  exfecandum  alteram  plagam  arcua¬ 
tam  cum  priori  unire  neceffitas  Aiadet,  vid» 
Fig.  III ,  fuppofitorium  lateri  recta  oppofito 
applicatur  ,  ct  incido  eodem  modo  repeti¬ 
tur. 

»  -  % 

Chirurgo  commodus  ac  immobilis  aegri 
capitis  fuppofitoriique  fitus  curae  fit.  Manus 
eius  non  nimis  incumbat  ferra  e ,  ne,  infifien- 

C  5  te 


f 
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te  hac,  caput  quaffetur,  et  labor  tnterrumpa- 

tun  \ 

r  •  \  '  <  > 

Quae  a  noftro  apparatu  exfpectanda  erunt 
commoda  ,  haec  inprimjs  nominari  mcrea? 
tur : 

s.  '  ~ 

i)  plagae  per  illum  in  ipfis  majoribus 
capitis  laefionibus  inflictae  non  tot  acutis  an* 
gulis,  notantur,  et  vel  longe  minori  pes:  eatf 
dem  deperdita  offis  fubflantia,  corpora  tamen 
inimica  iub  cranio  facile  poffunt  detegi  et  fub- 
moveri  j 

* 

a)  vulnus  longum  et  coarctatum  cft  t 
quod  citius  poteris  fanare,  cura  fimul  faci, 
liore  habita ,  ne  hernia  aliqua  cerebralis  ac¬ 
cidat  j 

3)  circa  futuras,  praecipue  circa  futuram 
fagittalem  longiora  poffunt  foramina  pertundi 
ferra  absque  metu  laedendi  finus • 

4)  ubi  in  tabula  cranii  interna  longae  ma- 
iores  laminae  offeae,  quam  in  externa,  dif¬ 
fractae  funt,  cf»  obferyatioaem  stoslcebj  n), 

ferra 

#)  in  loders  Journ .  fur  Chirurgit  u.  f.  w.  I. 
1.  pag.  77.  Tab.  III.  flg.  x.  2« 


\ 
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ferra  illa  commode  uti,  et  fubftantiae  offeae 
multum  parcere  potes  5 

% 

5)  aeque  commendatur  in  deprefiione  cra¬ 
nii  cum  fiiluris,  quod  per  illam  commode 
cumque  minori  offis  difpendio  vecti 'fatis' fpa* 
tii  concedatur,  ut,  quicquid  elevationi  obftat, 
amovere  queas.  Sic  v.  c.  a  b  C ,  a  c  —  d 
etc.  Fig.  V.  proxime  circa  fiffiuram  exigua  ali. 
qua  pars  illaefi  marginis  feparari  poteft.  Quod 
idem  forfan  in  rarioribus  illis  affectionibus, 
a  marginis  offei  premente  et  irritante  vi  in 
magnos  cerebri  fungos  ortis  fieri  poffet ,  ubi 
apertura  oilis  circa  fungum  dilatanda  eft  a)$ 

6)  tandem  et  apud  parvulos  in flru mentum 
noflrum,  quod  inter  operationem  parum  tan¬ 
tummodo  contra  cerebrum ,  fed  potiffimum  ad* 
verius  latera  premat,  vulgari  trepano  praeferri 
mihi  videtur. 

Aliis  forte  nominibus  haec  manu  curandi 
methodus  commendari  poffet  ,  fed  in  allatis 
acquiefcam.  Ego  vero,  rerum  mearum  iniqui¬ 
tate  coactus,  primos  hofce  labores  prius  edere, 
quam  apparatus  ipfius  utilitatem  iteratis  experi- 


h )  C.  f.  RICHTEU  I.  C.  §.  201.  219, 
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mentis  magis  magisque  confirmare  kceret  , 
artis  periti  velim  fibi  perfuadeant,  me  bona 
fide  machinam  hanc  propofuilfe,  cuius  emen¬ 
dandae  nullam  in  polieram  occafiosem  prae¬ 
termittam. 


